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absolute Werth von x grosser als 1 ist, wo  die Becleutimg der .F-Reihe aufhort. •
Da aber die hypergeometrische Differentialgleichung iden-tisch befriedigt ist, wenn man die Reihe F oder das ihr gleiche Integral (3) einsetzt, so wird dieses Integral fiir alle Werthe von x ein Integral dieser Gleichung sein.                              , •
Die Formel (3) gestattet uns einen Schluss auf den Werth von F(K, ft y, x) fiir x = 1. Lassen wir in dem Integral (3) x in I iibergehen, so ergiebt sich
(1 — Sy        '       (*S,
und das ist nur dann endlich, wenn
(4)                                    y - « - 0 > 0
ist, oder wenn wenigstens der ree'lle Theil von y — a — /3 positiv ist. Ist diese Bedingung erfullt, so konnen wir den Werth cles-Integrals nach §. 12, (10) bestimmen, und wir finden so
(5)             F(a, j8, y, 1) =
§. 14.
Integration   der  hypergeometrischen   Differential -gleichung durch bestimmte Integrale.
Wenn man den directen Nacljweis fiihren will, dass das Integral (3) des vorigen Paragraphen der hypergeometrischen Difierentialgleichung
(1)     »(l-a?)»" + [y-(« + /J+l)a;]y/-«/Jy = 0 geniigt, so gelangt man zu einer wesentlichen Verallgemeinerung-dieses Resultates.
Wir setzen, da es auf den constanten Factor hierbei nicht ankommt, indem wir einstweilen die Grenzen des Integrals un-bestimmt lassen:
(3)    y', =